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O Parque Estadual de Itapuã é uma área protegida do Pampa em Viamão, na Grande Porto Alegre. Foi criado pelo Decreto Estadual 33.886, de 11 de março de 1991, e é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema).




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual de Itapuã
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema); registrada no CNUC como Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
	Estado e município	Rio Grande do Sul; Viamão
	Bioma	Pampa
	Área	6.022 hectares calculados pelo CNUC; 5.553 hectares no ato, depois da ampliação de 1993
	Criação	Decreto Estadual 33.886, de 11 de março de 1991; ampliado pelo Decreto 35.016, de 21 de dezembro de 1993
	Plano de manejo e conselho	Plano de manejo: sim; conselho: sim, segundo o CNUC (julho de 2026)





Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) e do ato de criação.




Onde fica




O parque fica em Viamão, na Grande Porto Alegre, no ponto onde o Guaíba encontra a Laguna dos Patos, segundo o CNUC e o Brasil de Fato (2024).




O que protege




Pelo decreto de criação, o parque protege as belezas naturais da área, a flora e a fauna, e também sítios históricos e arqueológicos.




Como foi criado




O parque foi criado pelo Decreto Estadual 33.886, de 11 de março de 1991, com cerca de 5.533 hectares, e ampliado pelo Decreto 35.016, de 21 de dezembro de 1993, segundo o CNUC. Depois da enchente de maio de 2024, a Praia das Pombas ficou sete meses fechada e reabriu em dezembro de 2024, com limite de 350 pessoas, segundo o Brasil de Fato.




Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais do Rio Grande do Sul.




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o parque estadual de Itapuã? Em Viamão, onde o Guaíba encontra a Laguna dos Patos.
 
 Quando o parque foi criado? Em 11 de março de 1991, pelo Decreto Estadual 33.886.
 
 O que o parque protege? Belezas naturais, flora, fauna e sítios históricos e arqueológicos, pelo decreto.
 
 A enchente de 2024 afetou o parque? Sim; a Praia das Pombas ficou sete meses fechada e reabriu em dezembro de 2024.
 
 Em que bioma fica o parque? No Pampa, segundo o CNUC.
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